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De prijs der bewijzen „ welke voor het voorschot, bij de 
wet van den Gden April Li. vastgesteld, uitgegeven zijn , 
(enticipatie-biljetten) is te Amsterdam, den 3den Junij Ll. , 
geweest 964 à 975. 





‚De Staatsraad, Gouverneur der provincie Drenthe, 
erinnert, bij deze, alle houders van pretensien , 
ten laste van het Rgk, over het dienstjaar 1830 , 
At de termgn tot het indienen van hunne reke- 
bingen , memoriën of declaratien, achtervolgens de 
Wet van den Ssten November 1815 n°. 36 (Staata= 
Ölad no. 5), met den laatsten der maand Jung aan- 
Staande finaal zal zja verstreken, en noodigt de= 
telven mitsdien uit, om de bedoelde stukken en 
bescheiden , voor zoo veel nog niet zijn ingediend, 
onverwijld , in allen gevalle vóór den 25sten Jung 
eerstkomende, over te leggen: wordende voorts de 
enderhoorige autoriteiten en beambten, dien zulks 
zouden mogen aangaan, indachtig gemaakt, dat zi 
paoncal in hansae kwaliteit aansprakelijk zijn voor 
et niet ter bepaalder tĳd inzenden van alle recla- 
mes, welke zj, ambtshalve behooren te doen of 
dië hun, ter verdere bezorgiag, door hunne gead- 
ministreerden ter hand gesteld of toegezonden 
Moeten worden. 

Aasen, zo Mei 1831. 

‚ De Staatsraad, Gouverneur voornoemd , 

P. HOFSTEDE 


Gedeputeerde Staten van Drenthe brengen hier- 
mede ter kennis van de belanghebbenden, dat, te 
beginnen: met vrijdag den Sden Jang aanstaande, 
Op de Drentsche Hoofdvaart geene schepen, dieper 
aande dan niterlĳk 88 duimen Nederl. (3 voet), 

© schutten zullen mogen passeren ; zullende hier- 
Yan mede door de plaatselgke Besturen van Meppel 
fn de Smilde door afkondiging de noodige be= 
kendheid worden gegeven. 

desen, 31, Mei 183. P. HOFSTEDE. 

Ter ordonnantie van dezelven, 
We He HOFSTEDE jre 


EK GRAVENHAGE, den 31 Mei. 
In de bit ms van de Tweede Kamer van heden i 
de centrale sectie rapport uitgebragt nopens de nd 
veranderingen in bet tarief van in en uitgaan u. Op 
« lkrdog dal orér deze voordragt in het openbaar worden 
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DRENTSCHE COURANT. — 


DINGSDAG ‚ DEN 7 JUNI 





raadslaagd. A 
hin regeringuwege is “voorgesteld -een: paar aanleiding der 


gan bedenkingen veranderd ontwerp op de gewone en 
uitengewone uilgaven des Rijks voor het jaar 1831, Vol- 
ens hetzelve zullen de gewone uitgaven belogpèn f40,150,000 
er bestrijking dezer uitgaven zullen: worden gebezigd: de 
gewone middelen, het overschot van de buitengewone, midde- 
len des verledenen jaars , de opbrengst: vl, Het voorschot van 
1831 , de opbrengst van de vrijwillige léèning van 1831 en 
zoodanige middelen, als nader, ter zanvüfling vaa heb nog 
ontbrekende , bij de wet zullen worden daargesteld, « 
De vergadering is tot donderdag geadjourneerd. 
Brieven van de pruissische grenzen, van den 29sten Mei, 
behelzen de navolgende bijzonderheden: »Personen, die dezer 
dagen ut Belgie in Aken zijn aangekomen, verzekeren, d:t 
de schier gelijktijdig plaats gehad hebbende oproerigheden on- 
der de bezettingen van Namen en Luik te weeg zijn gebraue 
door belgiesche fransch-gerinde volks-menners; dat zich, 
sedert eenigo weken, in beide die plaatsen , zoogenaamde 
commis-voyageurs hebben opgehouden , dien het geenszins aan 
geld scheen te ontbreken, en dat deselve inzonderheid invloe:! 
bebben pogen te erlangen op de vrijwilligers, Volgens die 
lieden heeft men geen ander oogmerk gehad, dan om den 
republikeinschea regeringsvorm tot stand te brengen. 
Men schreef dezer dagen van Aken: Den 2dsten be- 

int voor het Hof vam Assises te Keulen het regtsgeding van 
En lieden , die, op het voorbeeld der belgiesche oproermakers, 
het vuur van den opstand, met meord en plundering, over 
de Rijn-previncien oben pogen te verbreiden. Het aanta! 
der aangeklaagden bedraagt 90, 

— Men verzekert, dat de in Antwerpen bevelvoerende Bel- 
gen dezer dagen den generaal Chassé, door het toezenden 
van zeer scherpe brieven , zoo veel mogelijk , tot het plegen 
van vijandelijkheden hebben trachten uittelokken. 

— In de bijzondere berigten uit Belgie, door de franschr 
bladen medegedeeld , wordt zonder omwegen verzekerd, dat 
het gevecht tusschen de vrijwilligers"en de lansiers, te Namen. 
niels anders is geweest dan eene mislukte poging van Melli- 
net, om de republiek in Belgie te proclameren, en zich te 
dien einde met geweld meester te maken van het kasteel , 
waarvan het bezit hem, ondanks zijne militaire waardigheid , 
te voreu door het stedelijk bestuur schijnt te zijn ontzegd. 

De generaal de Failly is naauwelijks als belgiesche minis 
ter van oorlog opgetreden , of zijne gevoelens worden door de 
revolulionnaire bladen als hoogst verdacht en gevaarlijk voor- 
gedragen. : 

De lieden, welke te Antwerpen nog iets te verliezen hoh= 
ben , beklagen zich zeer, dat men aan de burgerwacht palro- 
pen Weigert; dat die wacht derhalve geen ontzag kan inboc- 
zemen. ° 

— Den 2 Junij. Het bureau en het zeogenaamd commibic- 
directeur van de brusselsche associatie heeft geprotesteerd tegen 
eenige onderwerping aan de Pr othocollen ; hogen het toelateu 
van pruissische bezetting ‘in Maastricht; tege den afstand van 


mmv 


Venlo ; tegen het koopen van Luxemburg; ‘tegoer den afbMigd 
van Slate Vlonndenen enz. Het tol en dagblad 


verzekert, dat dit protest het gevoelen eerlondigp ‘wan. 37: B: 
personen. 
De revolationnairen hebben zieh zeep- beklaagd over de 


hedaardheid , met‚:welke dectedes van atGonren de lezing 
van de nota vaa lord. Bensvirby'hebben aángehóord. Zij 
meenen , dat de vergadering , bemerkende , dat de Mopesdhe- 
den de Belgen steeds willen noodzaken, om zich, voor al. 
des ‚ aag het Prothocol van den 20sten Januarij te onderwer. 
pen: en dadelijk. hed behooren over te gaan tot eene oorlogs 
v ng 


van. den 
Á, 
na het von van een paar ontwerpen van wet, verken 
digd, dat hij van den Regent zijn ontslag als minister van 


In de bijeenkomst van het brusselsche Congres , 
Osten, heeft de, ger. GC. de-Brouokare nan-du vergad 


financien had bekomen, Vervolgens heeft de:centralé sectie 


rapport uitgebragt over. het voorstel van den heer Nothomb! 
€. s., en berigt, dat zij eenstemmig van. gedachte was , dat 
hetzelve konde worden, aangenomen , behoudens…eene wijziging 


der redactie, Hetzelve houdt in:. »dat de verkiezing van hek 


hoofd van den Staat zal worden geproclameerd naar luid-van 
het decreet van. den 25sten Januarij-ll, ; dat het Gouverne- 
ment zal worden gemagtigd, om, te onderhandelen over de 
regeling der. aangelegenheden betreffende Luxemburg, en om, 
zonder de nationale gouvereiniteit te kwelsen, te gedogen:, 
dat in Maastricht worde gelegd gemengd, maar geen hol- 
tendsch, garnizoen ; met last, om vóór, den 20sten Junij 
daaromtrent aau het Congres berigt te geven.” 


Het den ld heeft begrepen „ dat dit voorstel..behoorde to. 


worden gedrukt en, rondgedeeld, 

Vervolgens is ‘gesproken over de nola van lord Ponsonby. 

— Den 30sten is de aostelijke dijk der Schelde, ten zuiden 
van Lillo, ondanks de aangewende pogingen „ om denzelven 
te behouden , bezweken. 

— Den 2 Junij. In de zitting van de Tweede Kamer der 
Ntaten-Generaal, van heden, is, ter vervanging van het reeds 
mgeleverde ontwerp van. wet omtrent eene verpligte leening , 
ingekomen een‘ ontwerp van wet betrekkelijk eene vrijwillige , 
en , bij het mislukken daarvan, eene verpligte geldleening. 
De, vrijwillige leening wordt geopend voor 21 millioenen ‚ doch 
in dezelve zulfen inschrijvingen worden aangenomen tot 36 
müllioenen. Voor de inschrijvingen zullen worden afgegeven 
schuldbrieven, rentende 6 ten honderd, tegen do volle waarde, 
ij de storting der gelden, zullen , tegen een. bedrag van.tien- 


ten henderi , worden aangenomen de renversalen , spruitende 


vit de vrijwillige leening van den H3den April ll. De fournis= 
serzenten zullen moeten geschieden als volgt: 10.pe. 8 dagen 


na de insebrĳjving , 20 pe. 14 dagen na de inschrijving, 20- 


pe. vóór of op‘ den Töden Augustus, 20 pe, den iden Sept 
ite pet den ‘Völen October, 10 pe. den 15den November, 
IG pe. den 1öden December. De inschrijving zal vier dagen 
ta de afkondiging der wek genpend worden. Indien het bee 
drag der: inschrijving meer. dan 21 millioenen bedraagt , zal 
het meerdere tot inkoop van schatkist-biljetten besteed worden. 

Bij bet mislukken der vrijwillige enk On eene verpligte 
ieening uitgeschreven, berustende op et beginsel van. eene 
schtvoudige verdubbeling der personele belasting, en verdeeld 
in zestien klassen, van welke de eerste wordt aangeslagen 


vaor- het twintig voud, de zestiende voor het eukel voud der 
genoemde belasting. © De belastingschuldigen zullen . warden . 


verdeeld -in-distrsetch ©, “én- de leening zal worden gevergd van 
in gegoedden , dat is , van zoo velen der hoogst belaste , als- 
tot iet opleveren van: LEE achtvoud der belasting van, dat dise 
wiet gevorderd wordèn; 'In' zoodpnig eene verpligte leening 
allen insgelijks wordert dangenomen de, rgurersalen die aag 





worden af 





:der- regten , doch, in het belang der veenderijen: …} 
tregten op de steenkolen. Hij zoude echter Foôe ek ole 
stemmen. Ne 


de î in de tegenwoordige vrijwillige leening zoudes 


even. 
“ontwerp zal, benevens de daarbij hbehoo- 


Hb eh 


ed . erp 

rende memorie van toelichting , t, randgedeeld en on-- 
Psn 

e eN ee oek voor polen. Versla had uitge- 


bragt nopens eenige verzoekschriften ,‚ voornamelij ra 
hebbende. oft. het tarief , is, in tegenwoordigheid van H‚, H, 
Exe. de ministers van financien en van nijverheid, de beraad- 
slaging geopend over het. ontwerp van wet, houdende eenige 
wijzigingen in het tarief van regten op den in-, uit- en door- 
voer van goederen, AR en 
» Verscheideng leden hebben vóóï en’ tegen de. wek. gesproken; 
De "heer" Hifetede, wènschte. eee, lrapsgewijze, vermindering; 


De heer van Sytsama heeft gemeend, dat de vaorgedra- , 
gene wet al te zeer in het uitsluitend belrngvan: den koop: 
handel. was, Hij heeft deze gelegenheid te bant:gotomèh ; om * 
‚de lasten op te tellen, waardoor de landbouw .bemwaasl wordt; 
vooral: met opzigt tot de boter en de kans, en om in heb. 
breede te gewagen van de groote vérliezen , welke gedurende: 
de laatste. jgren vooral de provincie Vriesland in dien voorheb 
geheele Rijk zoo hoogst gewiglige tak vin bestaan en welvaart 
geleden heeft. Hij hogpte, dat, bj sle algemeene herziening 
van het tarief, dienaangpande de gevorderde verbeteringen 
xouden worden voorgesteld , en. verklaarde zich ten alotte voor 
het ontwerp van wet, als hetwelk. reeds eene schrede tot be-_ 
terschap behalede, 

‘ — Het gerucht, als--of de-generaal Chassé den dijk bij 
het Vlioamsche hoofd zoude hebben doen doorsteken: : wordt 
stellig tegengesproken. a Shih 

} Den 3 Junij. In de bijeenkomst der Tweede Kamer … 
van heden, is de beraadslaging over de voorgestelde verande- 
ringen van het tarief van in- , uit- en doorvoer , voortgezet. 

De heeren Lyclama à-Nyeholt, ov. Asckh:6, Wyck, wv. 
Alphen , Beelaerts , Lnzac, de Jonge, Hoynck v. Pa- 
pendrecht en Freta.hebben het woord gevoerd. 

De Minister van financien heeft het ontwerp uit een staat. 
kundig oogpunt verdedigd, en vervolgens heeft de heer Staatsr 
raad , belast met het Ministerie. der nationale nijverheid , kolo- 
nieu en waterstaat, de bijzondere bepalingen van hetzelve 
nader toegelicht. A 

Daarna is men overgegaan tot. de stemmig, en is het ont» 
werp met 38 tegen 8 stemmen (die van.de heeren Lemker , 
Byleveld, Luyben, v. Suchtelen, Sypkens, v. Mgeu- 
wen ‚de Schepper en Ingenhousz) aangenomen. 

Bij de vergadering is van regeringswege ingekomen een ont- 
werp van wet, betrekkelijk de schalkist-biljetten. Bij het» 
zelve wordt voorgesteld , dat zullen worden uilgegeven, stuke- 
ken van /25,f 10, f5 en f3, doch gonder ranta; dat de. 
tractementen geheel met schatkist-biljetted zullen kunnen wor- 
den voldaan ; dat van 1° October 1831 ‘alle gewone belastin- 
gen voor de helft in schatkist-biljetten zullen moeten worden 
betaald ; dat in,1831 zullen worden aangewezen ,f 450,068- 
voor rente en intrekking en van 1833 af aan jaarlijks 1,500,000; 
dat voor niet meer dan 1 milliognen aan schatkist-biljetten 
zal worden uitgegeven. Gel 3 RENEE NN D 
“De zilting i à tot-menstaanden inaandpg- 

_'— Het groouste gedeelte der hollautsthe scheepse 
mpgt, welke bĳ, Lillo zop de. Sehalde (ús diend! 


„vloed afgezakt, ‚met, uitzondering ;ren “de: korvet? 


Proserpina piwelka.soor; genoemd frt; en, de bilks, 
Ebha,die.woon: de’ Bi ijs cdeblëver [be bele br 


vi bige 6 dp Oel B KinnkhaeBi , ets HO 
giesche bladen verzekeren , dat generaal ‘Bellsard 
den genereal Chassé tot dign, maatregel heeft be= 
Wogeny-ten- einde te verhoeden, dat verbittering 
Onder, nas pneen, of de vrijwilligers te Antwerpen 
sins aanldiding mogt geven. tot: vijandelijkheden op 
een. oogenblik , det het van: het- hoogste belang was 
„den wapenstilstan:! te handhaven. ] ° 

== Men schrift van, Breda den.2den dezer: De 
belgiesclie’ troepen, welke te Turnhout gelegerd wa- 
ren, zB onverwachts opgebroken en afgetrokken, 
Ae omstandigheid keeft het. gerucht gerucht, als of 
de revolutieonaire partg in Brussel nieuwe onlusten 
zoude hebben gesticht ‚eenige waarschgulĳkheid bij= 
Sezet, doch iets zekers. heeft. men deswegens nog 
Met verbomen. 

— Den Sisten heeft men in het Congres ander- 
Maal over de gewigtige aangelegenheden van den dag 
Beraad pleege. De revolutionairen meenden te heb- 

en opgenwrht, dat de belangstelling van het pa- 
bliek aanmerkeink was verminderd, en dat de trie 
bunen naauwlijks gevuld waren. Verscheidene per- 
sonen hebben Let woord gevoerd. ‘Fen slotte is 
door. den president de vraag gesteld: za/ de be= 
raadslagiag aver de onmiddelijke verkiezing des 
Konings drz-vocrrang hebben boven alle andere? 
Bj boofdelgke stemming is deze vraag met 137 tegen 
48 stemmen met ja beantwoord, Den 1sten Janĳ 
zoude. alzoo. het Congres weder bijeenkomen, om 
over die. verkiezing te raadplegen , alsmede over de 
Voorwaarden, zoodanig: als. die door de centrale 
sectie (denkelijk ten gevolge van het voorstel van 
Nothomb) zijn voorgestelde 

oe Den 4 Junij men schrift van Breda den S5den 

Un: Bij het terugtrekken van de belgiesche voor- 
Posten, in den nacht op den aden, heeft vok de 
Post, welke sedert eenige maanden aan de slagboom 

uiten Groot-Zundert gestaan en zich aldaan ver- 
Sterkt had , eene achterwaartsche beweging gemaakt, 
en, de aldaar aangelegde. werken geslecht. Daar en 
ei hi wil men verzekeren , dat gisteren een veertig= 
in ken geschat, van onderscheiden kaliber, 
or avallerie gedekt wordende, uit Antwerpen 

En weg haar deze provincie hebben ingeslagen. 
el Ons leger, alwaar alles tot eenen hardnekkigen, 
eBELstad “gereed is, hebben echter geene hewe- 
Singen plaats gehad. 
callen eren dte on nap spie, dragen van twee nieuwe Protho- 

et, eerstgenoemde , hetwelk í : 
van « den lOden Mei, zoude btk annen En 
rankrijk ook tot de Pr otbocollen nr. 21 en 22, de dagtee- 
hing voerende vanden 17den. A ril , is toegetreden 35 dat de 
Bevolmagtigden: aan bòrd P onéonby de last hebben opgedra- 
hin „ om met den generaal Belftard zijnen invloed aan te 
enden:, ten einde dé Belgen te doen gevoelen, dat het hunne 
Was , de reeds vastgestelde grondslagen. der scheiding aan 
emen , en om tot zoo lang te wachten met de mededee- 
van het 22ste Prothocol aan de Belgen ; dat echter die 


te n 
ling 


: gebroken , behoudens de verdere maatrege 
‘gelten tegen het verbreken van den wapenstilstand met Holland.” 





‚dat de bijeenkomst zeven uren geduurd 


tijds de ratificatie van de nieuwe overeenkomst nopens 


mödedeeling vóór den-Isten Janij mal moeten: geschieden’, : 
dat kieann de termijn zal vervallen , welke de rme 


het’ ‘belgiesch Gouvernement heeft toegsstaan … om de grond: 
slagen dr scheiding aantenemen ; dat bijaldien op dem vastge- 
stelden tijd bet belgiesch Gouvernement ee niet zonde 


zijn toegetreden, men onmiddelijk bedacht. zoude wezen oyr 
maatregelen , om bet aan Holland toegewezene- ied ta 
doen ontruimen; dat dan alle betrekking. tusschen de vär 


t Mogendheden en het belgiesche Gouvernement zal worden af- 


len ‚ om zich te ver- 


Het Záste Prothocol, gedagteekend den 24sten Mei zoude 
inhouden: »dat de conferentie, na lord Ponsonby te hebben 
aangehoord ‚ hem gemagtigd had , om aan het bolgiesch Gon- 
vernement de mededeelingen te doen , welke hoofdzakelijk uit 
zijne ‘nola aan den minister Lebeau reeds bekend zijn” 

—. Den JIsten dezer heeft het brusselsch .C ‚ in eenr 
zeer onstuimige bijeenkomst, beraadslaagd over Wot voorstel 


der centrale sectie, nopens de verkiezing -van het. hooft vr: 


den Staaf, en het eerste artikel, waarbij bepaald wordt, das 


‚die verkiezing zal geproclameerd worden op de bij het decree! 


van den 2jsten Januarij vastgestelde wijze , aangenomen. \a 
had , heeft men be- 
sloten dé beraadslaging op den. volgenden dag voort te zelte::. 

“et 23ste ea het 2áste Prothocol zijn , naar bet schijnt , 
den Isten te Brussel bekend, geworden. 

GRONINGER; den 2 Jûnije 

Heden nacht omstreeks een uur werd alhier den 
door het Departement van Oorlog gegeven last ont- 
vangen, om bet ade Battaljon der ade afdeeling 
mobiele Groningsche Schutterij, hetwelk ‘tot dasver 
wegens het niet in tĳdö ontvangen der benoodigde 
ransels ; welke vau Rötterdim verwacht worden , in 
Groningen terug heeft.raeten blijven, met den 
meêsten‘spoed naar Nijmegeu te doen marscheren. 
Dadelijk na den ontvang vanden bovengemelden las: 
zijn de noodige maatregelen genomen, om het ge- 
melde batailjon ten spoedigste te doen vertrekken „ 
met dat gevolg, dat hetzelve reeds heden namiddag 
omstreeks half twee, onder het bevel van den tIve= 
Majoor H. de Boer, zich van Groningen naar Nye 
megen op marsch heeft begeven! “77 
(Dit batailjon is dau ook ’savonds te Assen aange- 
komen en den volgenden morgen verder getrokken , 
zgude ook van hetzelve, even als vande vroeger 
hier doorgetrokken twee bàtailjons, de gezonde 
en krachtvolle hoading-der manschappen niet on- 
opgemerkt gebleven.) Bte 

BERLIJN.» den: 3e Mess” 

Naar opgave der warschanwsche bladen’, bêbbijn er in 
faatste dagen verscheidene aarinrerkelijke gevechten tussphon de 
Polen en de Russen- plaats gehad, welke'in bet voordeel der 
eerstgenoemden zijn uitgevallen En die het terugtrekken der 


Russen op onderscheidene punten hebben teit gevolge getand. 
Tot nog toe heeft men geene berigter van den kant der Rus- 


sen over deze gebeurtenissen ontvangen. 
FRANKFORT ) dea 20 Mei, 
Volgens berigt. nit-Maints, van den 17den, had men: dee 


„eh 


„ 


vaart op deu Rijn, vaa al de oevor-staten, met uitzonden 


ulleen van die van Frankrijk , aldaar ontvangen ; elk oogeu- 
hlik werd ook de goedkeuring van die Mogendheid verwacht. 
Men betreurde het intusschen zeer, dat‚er bij het einde, van 
de verhandelingen: der :coryruissie , aie“met de regeling er 
Rijn-vaart. belna, is, :niauwd'-mogijelijkhoden. gerbzen Wareii, 
en wel oml eenn ening met Pruissen , ter zake van 
gehevene, tolgelden ‚en gedane: uitscholten, door welke moeije- 
lijkheden men vreesde, dat het vaststellen van het dofinitieve 
r’glemenb op. nieuw edna: vartraging zoude ondergaan. 
— De aoxlagzuchtige houding der Belgen en hunne snorkende 
nildagingen verwekken in. Düitschland eene groote verbittering, 
vaaral gedert het schijnt „dat men geen gebruik denkt te ma- 
ken van de in deze’ streken: voorhanden zijnde middelen , om 
de vegten van het duitsch-verbond te handhaven en de beslui 
ten der londensche: conferentie den noodigen nadruk bij te 
„llen. Intusschem vindt men alhier no altijd liesten’, die zich 
voorstellen , dat noch Oostenrijk noch Druiden ‚ hetzij als le- 
den van het genoemde verbond, hetzij als afzonderlijke Staten 
beschouwd , ligtelijk zouden kunnen gedogen , Fdat de souve- 
reiniteit over het groothertogdom Luxemburg aan Belgie werd 
overgedragen. Men ziet dorhalve , met buitengewmeene belang- 
stelling, de stappen te gemoet, waartce de Belgen zullen 
overgaan. sn af Eek 
LONDEN , den 23 Mei. 


De ministeriële Courier wil verzokeren, dat men het voor 


nemen, om in bet Huis der torda eenen zeer geduchten tegen- 
sland tegen de hervormings-bill te bieden , heeft latenvaren, 

— Ofhicieele berigten uit Lissabon bevestigen , dat don Mi- 
guêl alle vorderingen van ‚ons Gouvernement heeft loegestaan, 

— Den 1 Junĳ. De voorstanders der parlementaire her- 
vorming meenen, dat de tegenstanders van diën maatregel thans 
cen invloed der hooge kerkelijke overheden te baat nemen, 
om in het Hoogerhuis eene belangrijke oppositie tegen denzel. 
ven te weeg te brengen. 

— Het ministerieel avondblad verklaart, dat tusschen Frank- 
rijk en Engeland de beste verstandhouding heerscht omtrent 
de zaken van Belgie, en dat beide Kabinetten eenstemmig 
tracht>n den vrede van Europa te verzekeren , zonder eenig 
inzigt van eigenbelang. 

— Volgens den Tesses is vorst Leopold steeds gezind, om 
de kroon van Belgie te aanvaarden, mits het Congres zich aan 
de vorderingen vaa de conferentie onderwierp, en hij den 
troon met goedvinden van al de Mogendheden konde beklimmen. 

— De prijzen der fondsen waren gisteren zeer willig; de 
3 pe gecons, resc. zijn zelfs tot 843 gerezen ; de vrees ech- 
fer , dat de ì zaken nog moeijelijkheden zouden kun- 
nen te weeg brengen, heeft dezelve gaandeweg doen dalen. 


PARIJS, den 27 Mei. 


De reis des Konings is in allen deele naar wensch afgeloo- 
pen. De wijze, op welke Z, M. de onderschoidene aanspra- 
ken der overheden heeft beantwoord, heeft gleeds blijken op- 
geleverd van % vorsten innige overtuiging , dat het behoud 
en de handhaving van de thans bestaande weltige orde van 
ziiken eene der eerste behoeften voor Frankrijk is, °s Ko- 


nings woorden hebben wel tegenspraak gevonden bij de oppo= 


silie, doch zullen gewisselijk door verre weg de groote meer- 
derheid der bevolking op prijs worden gesteld, 

Het al of niet bekenden van de erfelijke pairs des Rijks is 
thans het onderwerp van gewigtige beraadslagingen. 

De aangelegenheden van het westen belooven beterschap. 


Te Assen, bij C. van GORCUM, Provinciale Drukker.” 


De zaak van Polen blijft steeds onbeslist. Men vleit zich 
hier, dat de belgiesche aangelegenheden eerlang snllen kunnen 
worden geregeld, EE ON a 
*: Ken’ ministerieel bfad heleegt., dat, zoo de ‘meerderheid van 
Met: belgiëdel “Congres zich vóór den prins van Saxen.Cobs 
verkliárk, er geene redenen bestaan, waarom Frankrijk zi 
tegen die keus toû vérzelten , én dat het denkbeeld van Bete 
gie mel Frankrijk te vereenigen geheel roet opgegeven wor- 
den, daar die vereeniging niet zonder een algemeenen oorlog 
zou kunnen plaats hebben en ook geen voordeel voor Frank- 
rijk opleveren zou, 

— Den 30 Mei, Men wil verzekeren , dat de berigten no- 
pens de verkiezingen zeer gunstig luiden voor het tegenwoor- 
dige ministerie, ENG RR 

_= De fondsen zijn heden stoeds flaauw gebleven, 





Heden beviel van eene dochter d. B. J, de 
Blécourt , echtgenoote van 


Rolde, # Juni 1831. A. VAN DER SCHEER, 





De Secretaris van Curatoren der Hoogeschool. 
te Groningen, berigt het publiek, dat bij hem ver= 
krigbaar gesteld sn de medailles op: de vereen 


‘piging der Nederlanden; de inhuldiging des Ko- 


ningss de instelling der Militaire Willems orde; de 
overwinning te Palembangs het aannemen van de 
Grondwet; het Huwelijk van de prinses Marianna s 
den dood van den admiraal de Ruiter; den dood 
van den admiraal Z'rompys den predikant Bekkers 
den heldendood van van Speyk ; den Koning’ van 
Spanje Philips Il, en zulks tegen’ de prgzen vast= 
gesteld bij de Koninklijke besluiten van den 23sten 
Jun 1823 nr, 142, en den zsten Jannuarĳj 1830 
nr. 30e p 

Groningen , den 3 Jun 1831. ikk 

De Secretaris voornoemd , 
Ae Te WICHERS, 


nnn A 


MIDDELPRIJZEN van GRANEN Paz, VERKOCHT ” 
te Meppel , op de markt van den 7 Junij. 


Rogge , het mud  e J 7-20 Boter , 5 pond ee . fO-90 


te Hoogeveen , op de markt van den 31 Mei. 
Rogge, het mud . . 7-25 Boter, het pond «.f0O-65 
Borbwdit. bet mud , - 9 - ool 8 kan k 
mma 
PRIJS-COURANT pee NEDERL, EFFECTEN, 
Amsterdam , den 3 Junij. * en 
Werk.Schuld 2E pCt, 395 à 40 Handelmaatschappij. 705 à £ 
Restant uitg. dito .. 3aZ [Geldleen, recepiasen 7Ö} à 775 
Kans-biljelten ... 143 à 155fSchatk.biljett, groote Wàj , 
Amort. Sijndicaat, . 65à66 fDito van flOÖ . . 92493, 
Losrenten .  …« … à Dito van „50 „.. ä. DE: 
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